Niğde Aladağlar Yürüyüş Rotaları 


Sokullupınar Kamp Alanı 1.980m 0000 


Karayalak Kamp Alanı 
Adem Pınarı 


Kapı 


Dinlenme Taşı 
Çelikbuyduran Pınarı 
Yedigöller Platosu Kamp Alanı 


